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വാല്യം 56 


നമ്പർ 


PART III 
Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


(1) 


സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . -12 / 3074/ 2011. 

2011 ജൂൺ 4. 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺ ട്രോളർ 2000 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ മെയിന്റനൻസ് 
ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ പാലക്കാട് സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 975935 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമതി സീതാ ബേബി എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

- (2) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് .-7/7336 / 2011. 

2011 ജൂ ലൈ 1. 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺ ട്രോളർ 2006 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ കളമശ്ശേരി സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
നിന്നും 83 02 0312 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
വിപിൻ വർഗ്ഗീസ് എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 
കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് .-7 / 4088/ 2011. 

2011 ജൂ ലൈ 1. 
-- സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺ ട്രോളർ 2008 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ കളമശ്ശേരി സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
നിന്നും 85030353 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശീമാൻ അഫ്സൽ, യു . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
- പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
- അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
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നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . -7 / 7338/ 2011. 

2011ജൂ ലൈ 1. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ 2 007 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ കോത മം ഗലം സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് 
കോളേജിൽ നിന്നും 84010872 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
നജീബ്, പി . എ . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 
കൺ ട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ( 5 ) 


- നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്.- 4/ 8184 / 2011. - 

2011 ജൂ ലൈ 11. 
-- സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺ ട്രോളർ 2009 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ മുട്ടം സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 
86 02 0784 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ( പകാരം പാസായ 
ശീമാൻ അൽത്താഫ്, പി . എം . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതിഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് .-7 /7339 / 2011. 

2011ജൂ ലൈ 1. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ 2005 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ കടുത്തുരുത്തി സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
നിന്നും 82131452 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ജോബിൻ ജോസഫ് എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് .- 3/ 7295 / 2011. 

2011 ജൂ ലൈ 13. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ 2008 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 85 021270 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമാൻ ഷബീക്ക്, വൈ . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


( 10 ) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സസ്.- 12 / 7956/ 2011. 

2011 ജൂ ലൈ 4. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ 2009 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇല ക് ടോ ണിക് സ് ആന്റ് 
കമ്മ്യൂ ണിക്കേ ഷൻ ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ കോഴിക്കോട് 
എ . ഡബ്ലിയു . എച്ച്. പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ നിന്നും 
86 2 00363 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശീമാൻ 
ഷിജു , എ . എം . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് .- 12 / 8234 / 2011. 

2011 ജൂ ലൈ 14. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺ ട്രോളർ 2 0 02 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ പാലക്കാട് സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
നിന്നും 99 5 681 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാ സാ യ 
ശീമാൻ രാകേഷ്, പി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ( 7 ) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് .- 12 / 7959/ 2011. 

| 2011 ജൂ ലൈ 4 . 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ 2008 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ കോഴിക്കോട് ജെ . ഡി. റ്റി . ഇസ്ലാം പോളിടെക്നിക് 
കോളേജിൽ നിന്നും 85131105 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസായ ഹന ഐഷ വി . ഹൈദർ അലി എന്ന 
ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


